Dr. LOUIS ARCULARIUS 

(NEW -YORK) 




^llh^ 



(Dialogue) 



WISE JHPRWPTU 




NT 1 Pc_40* 



Of. 32. 






N°2 Pr_75* 



NEW-YORK 
G.SCHIRMER 35 UNION SQUARE. 

Cepyrijkt 1883 Vy ft Sdanaer 



SECRET E'AMOUR. 

(DIALOGUE.) 



Andantino soave. 



BRUNO OSCAR KLEIN, Op.3&N Ql 



PIANO. 




I 



£ 



& n T tf 









p 



* 



jpai 



^ r< * r 



s 



m 



SB. 



te 



fS 



rail. 



rHFt 



^rr* 



nr 



:.'ho* 



Copyright tSSS by G. Schirmer. 



4 



molto espressivo. 





£ 



:*=£ 



-V 



rp~* 



k 



sempre p 

+-k — 




V.UM 



I" 11 ^ 



^ ^ 



^ 



P 



^ 



3 



^ 



* t? g m m m m m m * 



i 



i J J J J JtF 



J 



* J J J J J — y 






ffl 






* 



tr 



* 



-a - 




H'iT Ph^ 1 " r ii?'M h| 



p 






% 



te 



iftj^ 






• ■ » 









<pp 



2=: 






3SMW 



